रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 88 ] 
No. 88 ] 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 

1 


, 


सी . जी . डी . एल . अ . - 16022023-243671 

- 


1024 GI / 2023 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


CG - DL - E - 16022023-243671 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


( 2 ) 

आई एस 7376 : 2023 

घरेलू उपयोग के क्यूलिनरी नाप – विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भाग III– खण्ड 4 

PART III— Section 4 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 16 , 2023 / माघ 27 , 1944 

NEW DELIII , THURSDAY , FEBRUARY 16 , 2023 / MAGIIA 27 , 1944 


- 

संदर्भ : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 528 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उप - नियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 2023 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


अनुसूची 
प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 

13 फरवरी 2023 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस लिए 
जाने हैं , की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 


आई एस 7376 : 1980 
घरेलू उपयोग के क्यूलिनरी नाप के 

लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 

13 मार्च 2023 


2 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 

( 2 ) 


आई एस 9478 : 2023 

बायोगैस ( बायोमिथेन ) प्लांट का डिजाइन , 

निर्माण , संस्थापन और प्रचालन – रीति 
संहिता 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 12097-1 : 2002 

सड़क वाहन एयरबैग घटक 
भाग 1 शब्दावली 


आई एस 16183 ( भाग 1 ) : 2023 / आई 

एस ओ 12215-1 : 2000 

लघु जलयान • पेटा निर्माण तथा स्कैंटलिंग 

भाग 1 पदार्थ : थेर्मोसेटिंग रेज़िन , कॉच 

रेशा प्रबलन , संदर्भ लॉमिनेट 


आई एस 18075 ( भाग 1 ) : 2023 / आई 
एस ओ 14243-1 : 2009 


- 

सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण – घुटने के जोड़ 
के लिए पूर्ण कृत्रिम अंग का घिसाव 
भाग 1 भार नियंत्रण सहित परीक्षण मशीन 
के लिए भार और स्थानांतरण प्राचल एवं 
परीक्षण के लिए पर्यावरण की स्थिति 


आई एस 18075 ( भाग 3 ) : 2023 / आई 
एस ओ 14243-3 : 2014 
सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण – घुटने के जोड़ 
के लिए पूर्ण कृत्रिम अंग का घिसाव 
भाग 3 स्थान च्युति नियंत्रण सहित परीक्षण 
मशीन के लिए भार और स्थानांतरण प्राचल 
एवं परीक्षण के लिए पर्यावरण की स्थिति 


आई एस 18115 : 2023 / आई एस ओ 

16827 : 2012 


गैर - विनाशकारी परीक्षण – अल्ट्रासोनिक 

परीक्षण – विच्छिन्नता का लक्षण वर्णन 
और आकर 


प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


13 फरवरी 2023 


13 फरवरी 2023 


13 फरवरी 2023 


13 फरवरी 2023 


13 फरवरी 2023 


13 फरवरी 2023 


भारतीय मानकों , यदि वापस लिए 
जाने हैं , की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 


आई एस 9478 : 1989 

परिवार के लिए बायो गैस संयंत्र 

रीति संहिता 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


[ PART III— SEC.4 ] 

वापस होनें की 
तिथि 

( 5 ) 


लागू नहीं 


13 मार्च 2023 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


भाग III– खण्ड 4 ] 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


8 


SI . 

No. 


( 1 ) 


1 


2 


3 


4 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 

( 2 ) 


आई एस 18152 : 2023 / आई एस ओ / टी 

आर 12885 : 2018 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नैनोप्रौद्योगिकी – व्यावसायिक परिवेश में 

स्वास्थ्य और सुरक्षा रीति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 2 ) 


प्रतिस्थापन तिथि 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th February , 2023 

Ref : IIQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 528 ) . – In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards , particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column . The particulars of the standards , if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


13 फरवरी 2023 


IS 7376 : 2023 
Culinary Measures for Househoold 

Purposes - Specification 
( Second Revision ) 


( 3 ) 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

( Department of Consumer Affairs ) 


IS 9478 : 2023 
Design , Construction , Installation and 
Operation of Biogas ( Biomethane ) Plant 

Code of Practice 
( Third Revision ) 


पी . राजेश , वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक ( आई टी एस , पी आर टी टी एन एम ) 

[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 614 / 2022-23 ] 


IS / ISO 12097-1 : 2002 

Road Vehicles - Airbag Components 
Part 1 Vocabulary 


IS 16183 ( Part 1 ) : 2023 / ISO 12215-1 : 
2000 
Small Craft - Hull Construction and 
Scantilings 


Part 1 Materials : Thermosetting Resins , 

Glass - Fibre Reinforcement , Reference 
Laminate 


भारतीय मानकों , यदि वापस लिए 
जाने हैं , की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 


13 Feb 2023 


Date of 
Establishment 

( 3 ) 


13 Feb 2023 


आई एस / आई एस ओ / टी आर 

12885 2008 


नैनों प्रौद्योगिकी – नैनों प्रौद्योगिकी 
से संबद्ध व्यवसायिक यूनिटों में 
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रीतियाँ 


13 Feb 2023 


13 Feb 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 
( 4 ) 


IS 7376 : 1980 
Specification for Culinary 
Measures for Househoold 

Purposes 
( First Revision ) 


IS 9478 : 1989 

Family Size Bio - Gas Plant 

- Code of Practice 
( Second Revision ) 


3 

वापस होनें की 
तिथि 

( 5 ) 


NA 


13 मार्च 2023 


NA 


Date of 
withdrawal 

( 5 ) 


13 Mar 2023 


13 Mar 2023 


NA 


NA 


4 


SI . 

No. 


( 1 ) 


5 


6 


7 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 


IS 18075 ( Part 1 ) : 2023 / ISO 14243-1 : 
2009 


Implants for Surgery Wear of Total 
Knee - Joint Prostheses 

Part 1 Loading and Displacement 
Parameters for Wear - Testing Machines 
with Load Control and Corresponding 
Environmental Conditions for Test 


IS 18075 ( Part 3 ) : 2023 / ISO 14243-3 : 
2014 

Implants for Surgery 


Wear of Total 


Knee - Joint Prostheses 

Part 3 Loading and Displacement 
Parameters for Wear - Testing Machines 
with Displacement Control and 
Corresponding Environmental 
Conditions for Test 


IS 18115 2023 / ISO 16827 : 2012 
Non - Destructive Testing Ultrasonic 
Testing - Characterization and Sizing of 
Discontinuities 


- 


IS 18152 2023 / ISO / TR 12885 : 2018 
Nanotechnologies - Health and Safety 
Practices in Occupational Settings 
( First Revision ) 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 


13 Feb 2023 


13 Feb 2023 


13 Feb 2023 


13 Feb 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 


ΝΑ 


ΝΑ 


[ PART III - SEC.4 ] 

Date of 
withdrawal 


ΝΑ 


IS / ISO / TR 12885 : 2008 
Nanotechnologies - Health 
and Safety Practices in 
Occupational Settings 
Relevant to 

Nanotechnologies 


( 5 ) 
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ΝΑ 
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